
RADIO 5AFAR. — Mod. « 844 » e « 940 ». — Parte amplificatrice ad alta e media frequence 

Media trequenza: 094 - Gamme: c. c. (95-10 MHz), c. (55-10 MHz), m. (520-1500 kHz), I. (140-300 kHz). 







